Tomasz Krzysiak 


nadkonduktor Kolei państw., uczestnik powstania 1863, 


przeżywszy lat 59, po długiej i ciężkiej chorobie, zaopatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 19 czerwca 1903. 


W nieutulonym żalu pozostali synowie zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Kolegów zmar- 

łego, oraz pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w niedzielę 

dnia 21 b. m. o godzinie 5-tej popołudniu z krypty kościoła OO. Pijarów na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 22 b, m. o godzinie 9-tej przedpołudniem 
w kościele św. Barbary. 


- Drukarnia A. Koziańskiego w Krakowie. 


